Catedrala din Angulum este renumită pentru fațadă Ca și fațada vestică a Notre Dame-La-Grand din Poitiers, este aproape complet acoperită cu elemente decorative Fațada este formată din trei niveluri de înălțime și este împărțită în cinci secțiuni la jumătate de -columne Arcadele semicirculare conectate, în care există mici nișe cu reliefurile figurilor umane Nu unul singur: din niveluri, înălțimea arcadelor laterale nu corespunde înălțimii arcului central: această fațadă nu are o singură diviziune orizontală S , o caracteristică structurală strălucitoare a fațadei este diviziunea verticală a nivelului inferior pentru cinci secțiuni, ceea ce implică prezența a cinci nave în templu Cu atât mai puternic surprinde spațiul interior unic Dacă ambele biserici din Fontevrolet și Angulem cu un lanț de cupole indică clar influența venețiană, atunci sursa arhitecturală a catedralei din Perigo (p ) nu provoacă nicio îndoială Templul este o clădire spațioasă în Forma crucii grecești cu cinci cupole Acesta a fost construit pe locul unei mici biserici dreptunghiulare din secolele XIX, care a ars parțial în timpul unui incendiu în și acum servește ca ajunul templului principal Ca St Brandul din Veneția, cupola catedralei se află pe pânzele atașate la tobe scurte Pasajele dintre stâlpii puternici care stau în colțurile fiecărui pătrat sunt blocate fie de cruciadă, fie de cupole mici în stil venețian Pereții externi sunt membri de -a lungul elementelor ornamentale oarbe Un grup de trei ferestre se află deasupra lor Fiecare dintre cele cinci cupole are patru ferestre Pe planul încrucișat al frontului din septembrie, este clar că apsidele sunt situate pe peretele estic al aripii nord și sud, iar o altă absidă mare încheie aripa estică Această absidă este conectată printr -o iarbă joasă cu secțiunea estică a bolții cilindrice Două niveluri de apside sunt, de asemenea, împărțite prin arcade orbe cu ferestre din rândul superior Din St Brandul din Frontul Saint de la Veneția se distinge prin sărăcia decorului interior Cu excepția arcadelor orbe care se plimbă de -a lungul pereților externi ai templului, Catedrala spre Perigo, așa cum o putem vedea astăzi, nu are practic niciun decor Nu există semi -piloni, nici capitale elegante, nici cornișe și coloane ornamentate care decorează ierburi Nu există partiții cu coloane, care în San Marco împart aripile Medocreisia de nivel inferior în trei ierburi Nu există urme de pictură pe perete, fără de care niciun templu medieval nu este de neconceput Cele cinci secțiuni ale templului par să fie surprinzătoare de viață, iar arcadele și ferestrele - ca și cum ar fi tăiate în pereți Combinația de forme volumetrice cu o absență completă a unui ornament este un cuvânt nou în stilul arhitectural al acelei perioade Un alt exemplu de construcție cu cupole în vestul Franței Biserica reconstruită a Sfântului Iler din Poitiers (dreapta) Ea ar- („I i ch supnfrsd, graficul lui Serdani Biserica avea trei -nefine gl | și*"" 'Oh COP -II XII n Grcgrp ip^tokii Cid ("'g El este f> rt^și l* = k/,* shin z (v> py nld garonna), "rilm" trn (ѵѵ, | > mi "!> " "" Tsyl i i*w iu te ” -"! " # -" '** M> i ' g /rl t (I ii mnPiRH ("♦ u (piya t *> i і - II din I oron al templului La nivelul celei de -a cincea iarbă cu vestul Orons to in-f \ alăturat două turnuri subțiri înalte cu vinuri- ' coș Ar putea exista un clopotniță în biserică, întrucât nivelul turnului de nord al turnului de nord stochează urme de arcade, destinate nu numai pentru decor, ci și pentru a auzi un clopot Absiul central are cinci nișe, flancat și trei ferestre în bolta cupolei În afara poligonului -ir'npad) apside este consolidat în fiecare colț al inferiorului '' - Buttopredsd în vedere și < i l cu g »iii iii'i'r dim» aprox I But Ii Gt : Krpitl COR și G PH II '<' I GI <'I RJ TSG I ȘI PH N Î I L Y ILII* Asistente medicale Doi Drive I bp s і f nid hori (pinerhu) і ogmznya indt M (II Lsterp (B II) Construcția lor de sistem de operare Poet al acestui IO VM Marsilia și Catedrala din Vezon-La-Rome (toate datează din a doua jumătate a secolului HP) Un ulei este de obicei completat fie cu un transept cu trei apside pe peretele estic, fie, în absența unui transept, o absidă Acest tip de templu nu a implicat construcția unui deambulator cu coroana capelei Au fost păstrate doar două deambulatoare: în Biserica Mănăstirii din Saint-Zhil, care se afla sub jurisdicția lui Kluni și într-o criptă din Montmazhura Au un aspect foarte sumbru și ascetic Glow se explică prin faptul că ferestrele ar putea fi amplasate doar pe peretele de vest al naosului și în absidă, dar ascezismul decorației interioare este mult mai dificil de explicat Desigur, din cauza lipsei de nave laterale și a deambulatorului, nu au existat coloane cu capitalele care au împodobit alte biserici din templu in orice caz Nu există nici un ornament nici pe elementele orbe care împărțesc pereții părții altarului, nici pe semi -piloni între nișe Interiorul Bisericilor Provence a rămas ascetic în acele zile în care arhitectura romanică a experimentat prima și principala înflorire Apar imagini sculpturale uimitoare Numai pe paplings și în cluburi Una dintre numeroasele biserici cu o singură navă din Provence aparține fostei mănăstiri a Notre Dame din Montmazhura (stânga) Înainte, înainte de a scurge mlaștinile, spre cripta de pe panta muntelui Mon-Major, nu se putea ajunge decât la barcă Cripta a fost consacrată simultan cu secțiunile estice ale Bisericii Superioare în În centrul clădirii se află o capelă a cupolei cu o iarbă pe partea de vest, care este înconjurată de un deambulator, blocat de o boltă cilindrică, cu cinci capele radiale În fața acestuia se află un tunel transept care amintește de două apusuri de -a lungul peretelui estic și un pasaj înclinat de -a lungul axei centrale Pereții sunt confecționați din plăci mari, prelucrate cu atenție, din piatră cesenară, dar nu există semi -piloni, nici arcade purtătoare, nici cornișe sau capitale pe ele Cu excepția deambulatorului și a capelei, regiunea de est a bisericii repetă planul cripto Iar în locul deambulatorului există o absidă largă, un semicircular din interior și un poligonal exterior, care se deschide într -un medo -oxyard oblong Vaultul cupolei restaurate al bisericii este topit cu coaste plate din piatră întreagă Aripile transepului sunt sub naos și apside Acestea sunt blocate de arcade cilindrice, iar în nivelul inferior au o absidă pe peretele estic Construcția NALA a fost o alunea în jurul anului , dar au fost ridicate doar două dintre cele cinci ierburi planificate Iarbele sunt împărțite la transversul < mi, care susțin arcul cilindric din conturul de tragere, care începe pe o cornișă îngustă, nișe deschise Nu numai cripta, ci P, Biserica Superioară diferă în ascetismul aproape cistercian, doar Appd} decorează o pereche de coloane cu capitale obișnuite, decorate cu ornamente vegetale Aproximativ - , departament Sgn gaorn mi " (| Î \ in w ponj kppe 'I in OK Zpnadi ni fn <h d cu croitorul de intrare Unsla,* S Chig MPRP IR II Măsuri (shh iii du l'aii) NiiklMShWHYKPN Gorkosh Zhiki Miro Butt O K I I în GG OK, I g Eu și I I G N'O ​​AI ; I 'PLOII G * ROI I , și zone ale bisericii, așa că aveau multă biserică, deci nt* zona exactă ar fi* ICNECRPOEUA Iar setul de Medocrace este modernizat, Cluatra, atribut* i lui Pok H 'uu'ii chngpgro din secolul XII, erau lama* din NF' „Iknys Sora Ktsya Iymanak de la sculptură, partea care* este verde este verde acum în muzee Dar galeriile bisericii sunt pietre de mormânt uimitoare Construită aproximativ i , Biserica Pilgruatului a Sfintelor Soții (Peer-Purtă) din (EPT-Marie-Do-La-Mer, se datorează celor mai cunoscute monumente provenale Aceasta este o biserică cu un singur aspect al cărui ziduri externe externe sunt ' ' Chn A șasea, trapezoidală duce într -o absidă semicirculară Ochi-? ; IA Clădirea templului a fost crescută și a acceptat forma Fort-FITHATSCHON 'OH Biserica Un perete de angrenaj a fost atașat peste lacune cu balamale, iar partea de altar a fost încununată cu un poligonal );* Bo It Ferestrele absidei s -au ziit, ca urmare a interiorului deja - x -alunecat al templului au devenit și mai întunecate Pentru excluderea <* /leh de arcade plate orbe de pe pereții apsidelor, decorarea externă-tgg Biserica ioof este complet lipsită de decor Anxicitatea angrenajului peste o serie de arcade semicirculare și, \ z* turnul deasupra opțiunii principale arată amenințător și inoxidabil \ Kpsidul cu două ierburi adiacente ei ; Il -estima sub cripto construit pe donațiile din Rene din Anjou Ned; Copiii din Taraskon sunt o biserică minunată din Saint-gab- El (dreapta), care datează de la aproximativ Aceasta este una dintre bzlzheys despre] de dimensiuni de romanic provensal Ca și celălalt Irsvansal, templele, Saint-Gabriel este o biserică unică, -; Arcul cilindric cu un contur Lancet E- Decorația interioară este renumită pentru zidurile lui Wed Tatsuz cu arcade și absența unui ornament Iief este format din trei iarbă Scurt, care amintește de căderea expansiunii în armătură și absidă scăzută, semicirculară Fațada occidentală „-n: pe arcul triumfal roman Este împărțit în două niveluri T Același lucru corespunde zonei peretelui și a zonei arcului din interior - -G B Page*Cu un arc de molid pe vârful bisericii este Krugoye Leșinat cu panglici ornamentale care imită forme antice Afară, în exteriorul celei patru părți ale lumii, imaginile sculpturale simbolice ale celor patru evangheliști Sub ele în nivelul inferior, se deschide un arc circular larg, de-a lungul marginii căruia există un model cu săgeți și * = * <-'șerp 